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KHEBSOai Mod. a 733 


EMERSQN-SICART * Mod, Emerson A 733. Apparerchio portatile del tipo pile-crte, ■ duo vie, L’alimentaiore anodico c di accen* 
si one e incorporaio. Committal are in posizionc alimcntaziorte pile. Gamma onde medic con antenna in ferrite. Media frequenza 

455 kc/s. 




































































































































































